Hospital del Henares 


- San Fernado 
Servicio Gratuito para usuarios de metro Línea 7 
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HOSPITAL HENARES JARAMA SAN 
DEL FERNANDO 
HENARES 
SAN FERNANDO 
| COSLADA | DE HENARES | COSLADA | 
Tiempo estimado de recorrido 15 - 20 min 


HORARIOS DE SALIDA DE HOSPITAL DEL HENARES 
(Av. Marie Curie) 


Lunes a viernes laborables 


De 6:05 a 6:35 entre 7-8 minutos 
De 6:35 a 9:30 cada 6minutos 
De 9:30 a 24:00 entre 7-8 minutos 
De 24:00 a 1:33 cada 15 minutos 


Sábados laborables, domingos y festivos 
De 6:05 a 22:00 entre 7-8 minutos 
De 22:00 a 1:33 cada 15 minutos 


Lunes a viernes laborables 


6:05 6:35 entre 7-8 minutos 

6:35 9:30 cada  5minutos 

9:30 22:00 cada 6minutos 
22:00 24:00 entre 7-8 minutos 
24:00 1:33 cada 15 minutos 


Sábados laborables, domingos y festivos 
6:05 a 22:00 entre 7-8 minutos 
22:00 a 1:33 cada 15 minutos 
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